Mix + Genest 

Emgefunk Modell: F 

1924 

Schaltung: 

Rohren: 

Kreise: 

Wellenbereiche: 

Lautsprecher; 

Betriebsspannung: 

Gehause: 

Skala/Abstimmung: 

Gewicht: 

Abmessung: 



Geradeaus 

1 (Telefunken A Oder RE 78) 

1 

MW 200-600 m 
Anschlusse fur 2 Kopfhorer 

Anschliisse fur 4-Volt-Heiz- und 70-Volt-Anodenbatterie 
Holzkasten mit aufkiappbarem Deckel, Chassis aus 
Isoliermaterial 

Kugelvariometerabstimmung, Abstimmknopf mit einfacher 

Zahleneinteilung 

2.3 kg 

Breite 21 cm Hohe 17 cm Tiefe 17 cm 





Emgefunk Modell: F 




